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34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen 
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Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES C.S. 

Voorgesteld 8 oktober 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het Binnenhof dringend toe is aan het herstel van een 
aantal serieuze gebreken; 

constaterende dat het kabinet een renovatie voorstelt die vijfenhalf jaar zal 
duren en 475 miljoen euro kost, maar waarbij onduidelijk is welke 
reikwijdte de renovatie heeft; 

overwegende dat het Binnenhof moet voldoen aan alle wettelijke 
veiligheidseisen, maar dat een sobere en doelmatige renovatie het doel is; 

overwegende dat de twee varianten die het kabinet voorlegt, onvoldoende 
tegemoetkomen aan de wens om de kosten zo veel mogelijk te beperken 
en de afsluiting van de publiekstoegankelijke delen van het Binnenhof 
sterk te reduceren; 

verzoekt de regering, voorafgaand aan het te voeren plenaire debat over 
de renovatie van het Binnenhof goedkopere varianten uit te werken, 
waarbij het Binnenhof niet vijfenhalf jaar op slot hoeft, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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